お 買い 求め に 関す る ご 相談 は 


人 朗 全 に 関す る ご 注意 
正しく 安全 に お 使い いた だ く た め 、 ご 使用 の 前 に 必ず 「 取 扱 説明 書 」 を よく お 読み くだ さい 。 
@ 林 製品 は 一 般 家 庭 用 マッ サー ジ 器 で す 。 人 医師 か ら マ ッ サ ー ジ を 禁じ られ て いる 方 は 、 本 製品 を 使用 し な 
いで くだ さい 。 合 ) 血 欄 [そく ( 如 栓 ] 症 、 重 度 の 動 上 り ゅ う ( 閣 )、 急 性 静脈 り ゅ う ( 洛 ) 、 各 種皮 具 ※、 皮 膚 感 
染 症 (皮下 組織 の 炎症 を 含む ) な ど 。 介 医師 の 治療 を 受け て いる 方 や 下記 に 該当 する 方 は 、 必ず 医師 に 相談 
の 上 、 そ の 指示 に 従っ て くだ さい 。 


・ ペ ー ス メー カー な どの 電磁 障害 の 影響 を 受け や すい 体内 植込み 型 医用 電気 機器 を 使用 し て いる 方 。・ 悪 性 
し ゅ よう (腫瘍 ) の ある 方 。・ 心 属 に 障害 の ある 方 。・ 温 度 感覚 要 失 の ある 方 。 ・ 妊娠 初期 の 不安 定期 又は 
出産 直後 の 方 。 ・ 糖尿 病 な ど に よる 高度 な 未 し よう ( 机 ) 循環 障害 か らく る 知覚 障害 の ある 方 。・ 安 静 を 必 
要 と する 方 。・ 体 温 38 て 以上 (有吉 期 ) の 方 。 例 1) 急性 災 症 症状 【 け ん ( 供 ) 喜 感 、 悪 宮 、 血 圧 変動 な ど 】 
の 強い 時 期 。 例 2) 衰弱 し て いる と き 。 ・ 骨 粗しょう ( 守 ) 症 の 方 。 ・ せ きつ い ( 硝 椎 ) の 骨折 、 ね ん ざ ( 挫 挫 ) 、 
肉離れ な ど 、 女 性 【 と う ( 症 ) 痛 性 】 疾患 の 方 。 ・ ケ ガ を し て いる 方 。・ か つて 治療 を 受け た と ころ 、 また 疾患 
部 へ 使用 する 方 。・ せ きつ い (脊椎 ) に 異常 の ある 方 、 又 は 背骨 が 左右 に 曲がっ て いる 方 。・ 皮 膚 に 創傷 の 
ある 方 。・ そ の 他 、 医 療 機関 で 治療 中 の 方 。 ・ 上 記 以 外 に 身体 に 異常 を 感じ て いる 方 。 


人 @ 本 製品 は 1 人 用 で す 。 同 時 に 2 人 以上 で ご 使用 に な ら な いで くだ さい 。 介 本 製品 は 必ず 屋内 で ご 使用 くだ 
ざい 。@ ヒ ー タ ー 部 は 表面 が 施 く な る た め 、 熟 に 敏感 な 方 は 使用 し な いで くだ さい 。 介 日 本 国内 で ご 使用 くだ さい 。 


製品 に 関す る お 問い 合わ せ . 
0120 - 30 - 45 15 連 付 計 間 10:0012:00、13:00 16:00( 寺 日 * 祝 祭日 、 弊社 休 業 日 を 除く ) 
し イ つ コ 株 式 会 社 フィ ッ ト ネ ス 事 業 部 カス タマ ー サ ービス 課 大 孤 府 高村 市 三島 江 1-1-1 


公式 SNS ア カウ ント 


回 


@ALINCO.Corporation @alinco_fitness @alinco_fitness 


信 肌 品 の 色調 は 印刷 物 と 実物 で 多少 異な る こと が あり ます 。 
人 @ 改 良 の た め 、 仕 様 ・ 外 観 を 一 部 変更 し て いる 場合 が あり ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
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管理 医療 機器 FNLIFENM- ver.1.0 


arela 


maSsSage 


手軽 に 使え る マッ サー ジャ ー で | 
ほぐし て あげ まし ょ う 。 


も ち も ち クッ ショ ン の 
ネッ クビ ピロ ー 型 の マッ サー ジャ ー 
首 を ホー ルド し な が らし っ か り マ ッ サ ー ジ 。 


も ち も ち し た クッ ショ ン が 頭 の 支え に な り 、 
リラ ックス し な が ら 心 地 よ い マ ッ サ ー ジ を 味わえ ます 。 
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この 

スマ ホ や パソ コン を 使用 する と 
頭 が 下がっ て し まい 、 

首 の 後ろ か ら 肩 に か け て 
筋肉 が 強 張っ て し まい ます 。 


1arz Nrough the decades 


使い 方 ・ 特 徴 


上 下 反 対 で も 使え る 2 way タ イプ 。 


が パター シス 
首 の 上 部 を マッ サー ジ 


ん 一 民 タ ーッ タ 1 


員 2 首 の 下部 を マッ サー ジ 


ヒー ターON/OFF 


電源 ON/OFF 
も み 玉 正 転 ・ 反 転 
操作 ボタ ン は 2 つ で 、 突起 で ぐい ぐい 
誰 で も カン タン に 操作 で きま す 。 も みほ ぐし 


人 肌 程 度 に 温まる も み 玉 が 収納 に 便利 な 収納 袋 付 き 。 スト レッ チ が 効い た 
マッ サー ジ を アシ スト 。 保管 時 の 汚れ や ほこ りか ら さっ ぱり 生地 。 
心地 よく も みほ ぐせ ます 。 本 体 を 守り 清潔 に 使用 で きま す 。 季節 問わ ず ご 使用 いた だ け ま す 。 


yz が り 店 ロー ジ 2 に 2 


淡い ブル ー と ブラ ウン の 2 色 の カラ ー バ リエ ーション 。 操 作 ボ タン の 色 も アク セン ト で と っ て も お し ゃ れ 。 


Blue 
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MCR8321 A MCR8321T 


製品 仕様 

〇 販売 名 : ネッ クビ ピ ロー マッ サー ジャ ー 8321 CO 品番 : MCR8321 (A/T) 

O 製 品 サイ ズ : W260xD240xH130mm 〇 製品 質量 (重量 ) : 約 840g (AC アダ プター 含む ) 
〇 材質 : ポリ エス テル 、 ウ レタ ン 〇 消費 電力 : 6W (電熱 部 3W) 

〇 1 ケ月 の 電気 代 の 目安 : 約 1 円 (1 日 当たり 10 分 ) ※ 電 力量 料金 単価 27 円 /kwh で 算出 
〇 電源 : AC100V (50/60Hz) 〇 定格 時 間 :10 分 〇 生産 国 : 中 
〇 医療 機器 認証 番号 : 303AHBZX00019000 


